z Tyszkiewiczow Wlodzimierzowa 


CLARIORYSK 


z Pelkin 


zmarla w Krakowie dnia 21 kwietnia 1973 r. w wieku lat 78 


Obrzęd pogrzebowy rozpocznie się Mszą św. w kaplicy cmentarnej 
na Salwatorze we czwartek dnia 26 kwietnia br. o godzinie 12-tej. 
O czym donoszą z prośbą o modlitwy 


Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina. 
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